MATEUSZ SZELIGA 


Wozny Kasy Oszczednosci m. Krakowa, 


przezywszy lat 40, opatrzony SS. Sakramentami, zasnal w Panu dnia 
7 Listopada 1896 r. 


Pozostała żona i dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 

Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Poniedziałek d. 9 b. m. 

o godzinie 4 po południu z domu L. 20 przy placu św. Ducha, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. i W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


